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Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Gossepalen 
141 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Südwest Fryslan maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken: 


- Sneek, Gossepalen 141 OV20150049 het plaatsen van een rookkanaal tegen de zijgevel (23-01-2016) 

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter 
voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar 
of beroep worden ingesteld. 
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